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金 铁 锁 总 皂 武 的 药理 研究 


泉 烈 … 昌 


( 避 义 医学 院 药 理 教 研 室 ) 


金 铁 锁 为 石竹 科 金 铁 锁 属 植 物 ， 学 名 sammosilene tunicoides WCG Wu et C。 
Y . Wu， 别名 麻 参 、 昆 明 沙 参 、 独 丁子 、 蝇 松 七 白马 分 类 、 金 丝 烽 陀 陀 等 。 演 南 本 草 
记载 ;“ 金 铁 锁 、 味 辛辣 、 性 大 温 、 有 小 毒 、 吃 之 令 大 多 吐 专 治 面 寒 疼 、 胃 气 心气 痛 。 
攻 疮 痛 排 脓 。”512 民间 以 其 根 配 方 用 于 外 伤 止 血 及 铁 打 损伤 、 风湿 疼痛 及 胃痛 。 贵 州 
省 中 医 研 究 所 兽 报 导 金 铁 锁 乙 醇 提 取 物 在 小 鼠 实 验 中 有 镇 痛 作 用 523 。 经 中 国 科 学 院 昆 
明 植 物 研 究 所 植物 化 学 研究 室 分 析 ， 人 金 铁 锁 根 部 主要 含 五 环 三 蓝 皂 起 ， 水 解 所 得 起 元 主 
要 为 丝 石 竹 皂 秋元 (Gypsogenin) 及 另外 五 个 皂 不 元 。 为 了 对 此 药 的 有 效 成 分 及 药理 作 
用 作 进 一 步 研究 、 为 此 药 及 其 复方 的 临床 应 用 提供 实验 依据 ， 我 们 对 金 铁 锁 总 皂 我 作 了 
初步 实验 研究 ， 现 报导 如 下 。 


材 厢 i 与 ， 制剂 


实验 所 用 金 铁 锁 总 皂 息 系 云南 所 产 金 铁 锁 根 部 提取 物 ， 由 中 国 科学 院 昆 明 植物 研究 
所 植物 化 学 研究 室 提供 ， 以 生理 盐水 按 实 验 要 求 配 成 相应 的 浓度 。 : 


闫 i 及 结 


一 、 和 急性 毒性 实验 

体重 18 一 24 克 小 白鼠 50 只 ， 肉 雄 各 半 ， 随 机 分 为 5 组 ; 颈 背 皮下 一 次 注射 金 铁 锁 总 
皂 息 生理 盐水 溶液 ， 观 察 三 天 。 按 孙 瑞 元 改良 岩 氏 法 计算 ;上 Dso: 48.7mg/kg，95% 可 
信 限 为 37.6 一 62.9mg/kg; LD 36.2mg/kg; 95% 可 信和 限 为 27.8 一 47,2mg/kg。 小 局 
中 毒 后 呈现 活动 减少 ， 闭 目 嗜睡 、 四 上 肢 无 力 、 腹 部 着 地 镜 甸 不 动 、 呼 吸 急促 、 毛 竖立 、 
因 呼吸 衰竭 而 死 。 

二 、 溶 血 试验 

以 0.1% 肝 素 湿润 干燥 过 的 注射 器 内 壁 ; 免 及 豚鼠 出 心脏 取 血 、 狗 和 羊 分 别 由 肘 和 
颈 静 脉 取 血 ， 分 别 以 生理 盐水 稀释 成 4 % 的 全 血 溶液 。 配 制 不 同 浓度 的 药物 生理 盐水 溶 
液 ; 取 0.5ml 的 药 液 与 0.5ml 的 全 血 稀释 液 混 勾 于 试管 内 ， 在 室温 (25"C) 下 静 置 3 小 
时 。 以 最 低 溶 血 药 物 浓度 为 其 溶血 指数 。 结 果 表 明 金 铁 锁 总 皂 生 有 强 溶血 作 用 ， 对 免 
血 、 狗 血 。 羊 血 和 豚鼠 血 的 溶血 指数 均 为 13 33200。 

三 、 刺 激 性 实验 

健康 家 免 ; 观察 正常 眼 结膜 的 色泽 及 血管 分 布 情况 后 ， 将 下 眼 险 拉 成 杯 状 并 用 手指 
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压迫 鼻 泪 管 ， 左 眼 满 入 0.05% 金 铁 锁 总 所 牧 2 滴 ( 约 1mbD ， 布 眼 滴 入 生理 盐水 二 
滴 。30 分 钟 后 左 眼 结膜 充血 红肿 ， 约 二 小 时 后 逐渐 恢复 ! 右上 腿 无 明显 变化 。 提 示 金 铁 锁 
总 时 和 玻 对 粘膜 具有 强 刺 激 性 。 

四 、 镇 痛 实 验 
1. 小 所“ 捏 体 法 ” 体重 18 一 24 死 小 鼠 60 只 随机 均 分 三 组 。 给 药 组 颈 背 皮下 注射 ， 
药 液 容量 0.1ml/10g， 对 照 组 注射 等 体积 生理 盐水 。 皮下 注射 30 分 钟 后 各 鼠 腹 腔 注射 
0.6% 洒 醋酸 0.1 ml/10g。 观 察 记 录 各 鼠 注 射 冰 醋 酸 后 0 至 5 分 钟 、5 至 10 分 钟 ，10 至 15 
分 钟 各 段 时 间 内 的 “ 扭 体 ”次 数 。 结 果 表 明 金 铁 锁 总 时 了 天 5 mg/kg 皮下 注射 对 冰 醋 酸 所 
致 的 小 忌 “ 扭 体 ” 反 应 有 显著 抑制 作用 。 “( 表 1) 
表 T 冰 醋 酸 所 致 小 饼 “ 扭 体 ” 次 数 



































遇 剂 量 忌 数 注 射 亲 本 酸 后 捍 人 次 数 

Cmg/kep) | 《只 ) | 0 一 5 分 名 钟 |5 一 10 二 名 10—15 学 名 可 0 一 15 分 各 
生理 盐水 | 等 体积 20 3.9 土 0.9 坏人 各 | 18.44 5.3 | 3 34,.4+4.0 z 
安 趟 比 林 200 20 0.0+0.0*** 0.1+ 0.1*** 6 二 Ll 
爹 殿 锁 | 巴 理 审 嘱 宣 率 席 间 市 
"和 : 5 20 | 1.3+0,5 6.6+1.2 5.340.9 | 13.2+2.0 


注 ， 表 中 数字 为 均 数 土 标准 误 (下 同 ) ， 用 +t 7 法 检验 ， 与 盐水 组 比较 # 东 了 一 0.05 %*#*¥P<0.001 


小 息 “ 热 板 法 ”体重 18 一 24 克 上 肉 性 小 鼠 随 机 分 四 组 ， 每 组 16 只 。“ 热 板 ” 置 于 55 
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预先 淘汰 。 实 验 室温 20*C。 各 组 分 别 腹腔 给 药 ， 于 给 药 后 20 分 钟 、40 分 钟 、 60 分 钟 、 

120 分 钟 各 测 痛 阅 一 次 ， 并 与 其 基础 痛 阅 比 较 。 结 果 表 明 金 铁 锁 5 mg/kg 可 使 小 鼠 热 刺 
激 的 痛 阔 升 高 。 ( 表 2) 


表 2 小 鼠 “ 热 板 ” 法 所 测 痛 间 
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“ 注 : 用 法 检验 用 药 后 痛 阐 与 其 基础 靖 间 差异 的 显著 性 ”# P<0.05 **P -<0.01 01 +** P<0.001 

五 、 抗 炎 实 验 

1. 对 急性 炎症 的 影响 巴豆 油 致 炎 剂 由 巴豆 油 0.4ml、 无 水 乙醇 4.0ml 和 乙醚 15.6 
ml 混 旬 而 成 。18 一 24 克 体重 小 鼠 30 只 随机 均 分 三 组 ， 分 别 给 予 金 铁 锁 总 皂 鹅 5 mg/kg， 
氢化 汕 尼 松 80mg/kg 及 等 体积 生理 盐 术 腹腔 注射 。15 分 钟 后 每 鼠 左 耳 用 微量 注射 器 准确 
涂 上 0.05ml 的 巴豆 油 致 炎 剂 ,4 小 时 后 前 下 左右 耳 、 用 内 径 8 mm 的 圆 形 钢 神 一 色 将 耳 片 
取 下 ; 用 所 力 天 平 精确 称 量 左右 耳 片 的 重量 , 以 左右 耳 片 重量 之 差 作为 肿胀 度 的 指标 。 结 
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二 如 下 ， 盐 水 组 肿胀 度 ，10.4 士 0.9mg 〈 均 数 土 标准 误 、 下 同 厂 纪 注 尼 松 组 : 41 二 0 
mgs | 金 铁 锁 总 旺 承 组: 3.8 土 0.4mg。 后 二 组 与 盐水 组 比较 ， 差 异 显著 :GOGP<0.001) 。 
按 公式 ， 抑 制 率 = ， (对 照 组 肿胀 度 一 给 药 组 肿胀 度 ) 了 对照 组 肿胀 度 ; 后 二 组 对 巴豆 油 
所 致 好 年 肿胀 的 抑制 率 分 别 为 61% 和 64%。 

2. 对 神 球 内 年 肿 的 影响 ， 体重 180 一 240 殉 健康 大 鼠 16 只 随机 均 分 两 组 。 用 摆 力 天平 
精确 称 量 经 90°C 1 小 时 烽 王 的 棉花 球 ， 每 枚 重 10 主 0,5mgo 各 鼠 在 乙醚 麻醉 平 按 无 菌 
操作 要 求 在 下 肢 与 躯干 交 界 处 植 入 上 述 棉 球 一 枚 于 皮下 。 给 药 组 皮下 注射 金 铁 锁 总 皂 臣 
5 mgjkg， 对 照 组 皮下 注射 等 体积 生理 盐水 ， 每 天 给 药 一 次 共 ?7 天。 第 八 天 处 死 动物 ， 
剥离 出 皮下 内 芽 肿 ， 前 去 肉芽 周围 的 脂肪 组 织 ， 于 90?C 人 烘箱 内 干燥 二 小 时 后 称 重 * 所 得 
重量 减 去 棉 球 重量 即 为 肉芽 重量 。 结 果 金 铁 锁 总 皂 起 组 肉芽 重 14.3 士 3.0mg ( 均 数 土 标 
准 误 ， 下 同 ) ; 盐水 组 ，42.5 土 3.0mg， 两 组 差异 显著 (P 达 0.001) 。 由 此 可 见 ， 金 铁 
锁 总 旺 武 组 对 慢性 增殖 性 炎症 也 有 一 定 抑制 作用 。 

六 、 对 肠 道 及 子宫 平滑 肌 的 作用 

在 离 体 豚鼠 回肠 实验 中 ，0.01%，0.05%; 0.1% 和 1 % 的 金 铁 锁 总 皂 筷 对 肠管 平 
滑 肌 的 收缩 曲线 未 见 明 显影 响 ， 也 未 见 与 乙酰 胆 碱 存 在 协同 或 持 抗 作用 。 在 大 鼠 离 体 子 
官 实验 中 ， 上 述 各 浓度 的 金 铁 锁 总 皂 臣 对 未 孕 子 官 在 麦 氏 浴 三 内 的 收缩 曲线 均 无 显 者 影 
响 ， 也 不 能 捕 抗 垂体 后 时 素 对 大 鼠 子 宣 的 强直 性 收缩 作用 。 

七 、 对 心血 管 的 影响 

在 离 体 蛙 心 灌流 实验 中 未 见 上 述 各 浓度 的 金 铁 锁 总 皂 我 对 蛙 心 活动 有 明显 影响 。 在 
蚂 肉 后 股 灌 流 实验 中 也 未 见 上 述 各 浓度 金 铁 锁 总 电 坊 对 灌流 量 有 了 明显 影响 。 有 贷 动脉 插 管 
法 直接 测 血 压 , 金 铁 倘 总 虹 戌 25mg/kg 静脉 注射 ,可 使 成 巴 比 受 钠 麻 醇 猫 的 血压 在 一 分 钟 
内 发 生 轻 度 而 短暂 的 下 降 ; 对 成 巴 比 受 钠 麻 醇 狗 血压 的 影响 也 与 猫 相似 ， 且 对 狗 的 心率 
亦 无 明显 影响 。 次 

八 、 体 外 抑 菌 试验 

平 旺 法 抑 阔 试验 。 在 基础 培养 基 (琼脂 4 克 ，pH8.0 的 牛肉 汤 200 ml》 中 ， 每 纸 片 
含 0.5mg 的 金 铁 锁 总 皂 戌 对 下 列 细菌 或 真菌 的 抑 菌 圈 直 径 分 别 为 ， 金 黄色 和 羡 萄 球菌 
CStaphylococcus] 11 mm; 大 肠 杆 兰 [Escherichia coli] 9mms 绿 脓 杆 菌 [Pseudo- 
monas aeruginosa] 9mms 白色 念珠 阔 [Candida albicans] 14mm。 在 Sabouraud 培 
养 基 (葡萄 糖 40 克 ， 有 蛋白 肛 10 克 、 琼 脂 20 克 ， 藻 饮水 100m1) 中 ， 每 纸 片 含 0.2mg 的 金 
铁 锁 总 虹 息 对 下 列 真菌 抑 菌 圈 直 径 分 别 为 ， 石 猴 样 毛 奖 菌 [Trichophyton gypseum ] 
13mmy 断 发 毛 疾 菌 [Trichophyton tonsurans] 17mmy 孢 于 总 菌 [Sporotrichum Sch- 
enckii] 12mm, 


村 no 论 


金 铁 锁 总 时 了 虫 主要 成 分 是 由 到 石 体 时 了 臣 元 衍生 而 成 的 昌 臣 ， 我 们 的 实验 表明 它 对 小 
鼠 实 验 性 疼痛 有 一 定 的 抑制 作用 。 王 不 留 行 旺 起 〈Vacsegoside) 也 是 由 丝 石竹 皇 武 元 衍 
生成 的 多 糖 起 "31。 文 献 报导 王 不 留 行 对 小 鼠 实 验 性 疼痛 有 镇 痛 作 用 543。 我 们 估计 王 不 
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留 行 和 金 铁 锁 镇 痛 作用 的 有 效 成 分 可 能 为 结构 相近 的 丝 石 竹 皂 起 元 衍生 物 。 

我 们 的 实验 还 表明 金 铁 锁 总 皂 碟 对 急性 和 慢性 炎症 均 有 抑制 作用 ， 对 巴豆 油 所 引起 
的 炎症 初期 毛细 血管 通 透 性 的 升 高 具有 抑制 作用 ; 对 棉 球 所 致 无 菌 性 炎症 所 引起 的 肉芽 
组 织 增生 也 有 抑制 作用 。 上 述 药 理 活 性 均 有 助 于 对 金 铁 锁 治 跌 打 损伤 的 疗效 进行 解释 。 
在 体外 抑 菌 实验 中 ， 金 铁 锁 总 皂 生 对 某 些 常见 的 致 病 性 细菌 和 真菌 呈现 出 一 定 的 抑制 作 
用 ， 这 也 为 该 药 用 于 治疗 创伤 、 预 防 感染 ， 提 供 了 实验 依据 。 我 们 认为 金 铁 锁 总 皂 武 也 
许 是 云南 一 些 重要 成 药 的 主要 抑 菌 成 分 ， 特 别 是 对 绿 脓 杆菌 以 及 白色 念 球菌， 孢子 丝 菌 
等 抑制 作用 值得 重视 和 进一步 研究 。 男 一 方面 ， 金 铁 锁 总 皂 息 小 鼠 半 数 致 死 量 只 有 
48.7mg/kg, 溶血 作用 又 很 强 。 这 至 少 部 分 证 实 了 “本 品 有 和 毒 , 内 服 宜 慎 用 ”的 说 法 54]。 
金 铁 锁 总 里 起 对 粘膜 的 强 刺 激 性 ， 在 创伤 外 用 时 似乎 也 应 注意 。 


致谢 : 本 实验 所 用 人 金 铁 锁 总 皂 武 由 中 国 科学 院 昆 明 植物 研究 所 植 化 室 提 供 ; 本 实验 工作 在 遵义 医学 院 | 张 吉 | 孝 
授 指导 下 完成 ， 并 得 到 苏 成 业 、 曹 士 宁 、 郭 历 群 、 董 方 立 等 老师 的 指导 。 
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STUDY ON THE _ PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF TOTAL 
SAPONINS FROM PSAMMOSILENE TUNICOIDES 


Song Lie-chaneg 
CDepartment of Pharmacology, Zungyi Medical College, Zunyi, Guizhou) 


ABSTRACT 


Subcutaneous injection of total saponins from Psammasilene tunicoides, at a 
dose of 5 mg/kg, raised the pain threshold significantly 《PP 过 0.001) in the expe-— 
riment on mouse by “Hot-Plate” method, as well as tignificantly lessened the fre— 
quency of “Writhing” response induced by 0.6% acetic acidrin mice, 

Psammosilene tunicoides ‘aponins could inhibit the croton oil induced inf{la— 
mmation of the ear in mice, and the granuloma caused by cotton, In vitro, Psa- 
mmosilene tunicoides saponins had a definite inhibitory action on Staphyloco— 
ccus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Trichoph-— 
Vyton tonsurans, Trichophyton gypseum, and S porotrichum scheneRkii. 

Psammosilene tunicoides saponins possessed hemolytic activity in vwitro, the 
hemolytic index was 1:33200, The LDs, for mice administered subcutaneously 


was 48,7 mg/keg, 


